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•操作方法のかんたんな説明や 
•火加減や温度の目安は 

r かんたんガイド」を, 
ご賣ください 


保証書•設置説明書別添付 

このたびは、 H クッキングヒ-夕-をお買い上げいただき、まことにありび 
とうございます。 

■取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

■ご使用前に 「安全上のご注意」 （ 4〜目ぺージ)を必ずお読みください。 
■保証書は「お買い上げ曰•お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書 
とともに大切に保管してください。 

■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項 
目をご確認ください。 
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お問い合わせの多い項目を探しやすくしました 


IH のレシピ集や詳しい情報び見られるウ I ブヴイトは… http :// panasonic . jp / sumai / ihcook / 


直火びないのに火加減ってどぅするの？ 

じ IH 調巧の基本 


〇 



な 乂力が下がる？ 
3 上げ S れない？ 




r ブ—ン」「ジ I 」「キ—ン」 

なべか6音がずるク • 


拟 この窒术つてなあにク- 


八,.^ ずっとキレイに使いたい 

2 毎曰のお 手入れ。 

♦トツププレ—卜に巧れび焼さ付いたら… 



を< じ 


• • • 〇 

を全上のご注意 
使用上のお願い 
各部の名前 

使えるなベは？ 

•確認のしかた 
•使える • 使えないの見分けち 

I 5 巧 • • • • ® © ® © ® ® © ® '：： 

IH 調理の基本 
加熱する 

• お湯を沸かす （ 自動湯沸かし） 
け克く • いためる•煮る • ゆでる • 温めるのコツ 

揚げる 

•揚げるのコツ 

グリル調理 . 

グリル調理の使い分け 

グリルで焼く 

•自動で焼く 
•手動で焼< 
•温度設定(オーブン感覚)で焼く 

お手入れする 

•曰常のお手入れ 
• グ| J ルの取り外し•取り付けち 
•庫内の「お手入れ」/ノ V ° ッ丰ンの交換 


ぺージ 


困'3たとを … 

故障かな？ 
Q&A 

こんな表示び出たら • • • 
保証とアフターサービス 

仕様 
另リ売 □□ 



裏表紙 
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ジ 

ぺ 


アルミは？ ±なべは？ 


W このなベ、 
巧えまずかク 

参お手持ちのなべを確認するには… 
♦なべを買うとさは… 


■ 



S 如 
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安ま上のご注意 (必ずお守りください） 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 


A 警告 


「死亡や重傷を負5おそれびあ 
る内容」です。 


A 「傷害を負うことや、財産の損害び 

/±/胃\発生するおそれがある内容」です。 


Q 


し口まいけない内容です。 


〇 


実行しなければならない内容です。 


义災、爆巧、やけど 
けび、感電など 




使用中や使用後しば5 くは高温でず！ 

\ 

0' 

V - 

■次のような部分に触れない 

参 グリル(扉、庫内など） 

•トップ プレート 

(糊こ乳幼児にはご注意ください） 

(特にア;レミなベの場合は高温になります） 

•排気 パネルなど ^ 


揚げ物をずるときは 

■そばを離れない 
■曰0 0 g (0 •曰 6 L ) 未満 
の油で調理しない 


0 

〇 


® で調理ずる 



■必ず、付属の r 天ぷ5なべ」を使う 
■底が反ったり変形していないなベを使う 
■なべは中央に置く 

(油温び上びりすざて、発乂の原因にな0ます） 


電源プラグやコードの取り扱いに注意 

(ショート，絶縁不良 • 劣化などによる発乂 • 感電の原因になります） 

■傷んだプラグ • 緩んだコンセントは使わない 
■プラグ•コードを傷めない 

(傷つける • 加工する • 無理に巧げる•ねじる•引つ 
張る • 重い物を載せる • 束ねるなど） 

■めれた手で、プラグの抜き差しはしない 


0 



いため物 • 焼き物をずるときは 

■そばを離れない 

■予熱の乂力は弱めにし、 

加熱しずぎない 

(少量の油を使うため、油温び急激に上びり発乂します） 
※なべ底び薄しがの•反ってしぶものはホ熱することびあります。 


0 


ぶ 




トッププレート（ガラス製）には 

■なべ仪外の物を置かない 

•カ セットコン〇、ボンべ、吿詰など 

(誤って加熱すると爆発します） 

•アルミ 道なベ、レトルトパック、アルミ瘡、金属製ス 
プーン、なべのふた、扉、受け皿、排気パネルなど 

(破裂によるけび、加熱によるやけどの原因になります） 

■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど） 

を加えない 

(ひびび入ったり、割れると感電の 
原因になります） 



〇 


■プラグは根元まで確実に差し込む 

■プラグのほこりなどは定期的に取る 

吟 プラグを抜さ、乾いた布でふく。 


電源スイッチ 


異常•故障時は 

■直ちに使用を中止する (発煙 

く異常•故障例> 

•焦げ臭い においがする 
春 触れるとビリビリ電気を感じる 
•プラグ •〕ードが異常に熱くなる 


〇 


•発火、感電のおそれびあります） 

参コー ドを動かすと、通電したりしな 
かったりする 

• トッププレートにヒビ割れができた 


V 


今す ぐに電源スイッチとブレーカーを切り、点検•修理を依頼してください。 


次の点もご注意ください 

い火災. やけど • けび • 感電の原因になります） 

0 ■可燃物を近づけない 

■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 

乳幼児に触れさせない 

■吸気口や排気パネルに、ピンや針金など金属製の 
物を入れない 

■分解•修理•改造をしない 
吟 修理は、お買しげめ先または修理ご相談窓□にご相談ください。 

■使用繳ホ、必ず電源スイッチを切る ( 乂災の原因になります) 
参 長時間使わないとさはブレーカーち切る 


〇 




































































































安ま上のご注意 (必ずお守りください） 



液体を加熱するときは ^ _ V ， 

(突沸にま意!） 

A 

■ 乂力を弱めにし、 

w 

ときどきかき混ぜる 

(水や調理物を加熱していると、突然 


沸騰して飛び散ることびあります） 


参 カレー みそ汁 • 吸い物 • 牛乳などの 


煮物や汁物 


グリルを使うとき 

(中の物わみ燃えないように注意！） 

■使用後はお手入れずる 

(調理物•脂分び残っていると、発乂 
の原因になります） 

■そばを離れたり、 

必要 m 上に加熱しない 
(焼け具合を見ながら時間を調節する） 
万一、発乂した!5 

¢1 源スイッチを切る 


4非気パネルを 
めれたタオルで 
ふさぐ 

(このとさ、扉の周 
囲から煙が出ます） 

@ ブレーカーを 切る 

>炎が消えるまで、扉を引さ出さない 

(空気び入り、炎び大さ < なります） 

顧(ガラス励に、水をかけない 

(割れることびあります） 


〇 

0 

〇 



医療用ぺースメーカーなどを 
お使いの方は 


〇 


■急のため医師とよくご相談ください 

(本製品の動作び、ぺースメーカーに 
影響を与えることびあります） 


揚げ物をずるとき 
(発义•やけどに注意！） 

〇 ■油煙がをく出た！5、 

ずぐに電源スイッチを切る 

(加熱を続けると、発乂します） 

■油の飛び散りに注意ずる 

吟 油の飛び散りを少なくする口ま ( P .19) 

0 ■他の機器(ガスコン□など）で、 

あ!5かじめ加熱した油を使わない 

( r 油温度制御機能」び正しく働かず、 
発乂の原因になります） 

■高温になっているなべに触れない 
I 顔を近づけない 



受け皿 扉 

次の点もごま意ください 

Q ■なべを不安定な状態にしない 

(落下して、けび•やけどの原因になります） 

■空焼さしたり、加熱しすぎない 

(調理物び燃えたり、なべび破損します） 

■なべの下に紙-ふきんなどを敷かない 

(焦げたり、燃えたりします） 

■調理外に使わない 

(加熱しすぎたり、異常動作の原因になります） 
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使用上のお願い 


IH クッキングヒーターを使うとき 


使用中は磁力線が出まず 


■磁気に弱いらのを近づけない 

•ラジオ•テレビ•補聴器など 
(雑音び入ったり、音び小さく 
なることびあります） 

•にカード•キャッシュカード類など 
(記録び消えたり、壊れます） 


参 

ん 


■天面操作部に熱いなべを置いたり、なべ底 
でこす5ない 

(変形 • 変色 • 溶損の原因になります） 

■トッププレート • トップフレームに酸の強い 
食品が付いた場 S ホ、早めにふき取る 

•ジャム • レモン汁-梅などを使った食品 
(放置すると変色します） 


■トッププレートの上で、電磁誘導加熱 
の調理機器を使わない 

• IH ジャー炊飯器 • 卓上型の IH 調理器など 
( IH クッキングヒーターび故障します） 


■本体の下にビニールシートなどを敷かない 

(吸気□び而さびれて、故障したり、性能に影響 
します） 


■排気ノ くネルの上に物を置かない 



♦異常を検知して加熱び 
止まることびあります。 
参グリル前面から煙び 
出たり、グリルの取つ 
手び熱くなります。 


■夺ャビネット (本体下部） に調味料•食品 
などを置かない 

(排熱により、調味料•食品などび変質します) 




「3 kW 」 は义力び強いため 


■沸騰した5乂力を下げる 

(吹さこぼれたり泡び飛び 
散りします） 




■いため物 • 焼き物には使わない 

(なべ底び変形します） 



グリ J レを使ラとを 


■高温になります 

参グラタン皿などの熱い器を取り出すときは、 
ミトンなどを使ラ 

•調理後、扉を引さ出したままにしない 
(天面操作部び熱くなります） 

■扉の出し入れは、ゆっくりと 

•勢いよく弓 I き出したり、入れたりしない 
(受け皿に水び入っていると、こぼれます） 

V 


■受け皿にアルミ造やクッ夺ングシートを 
敷いたり、グリル用ル石などを入れない 

(発火•発煙や、自動調理びラまくでさない 
原因になります） 

■グリル調理でアルミ造を使う場含は、焼き 
網より奥にはみ出さないように注意する 

(庫内の奥にあるセンサーび隠れると、温度び 
上がりすぎて発火することびあります） 



























































各部の名前 



ち IH 
切/入 


•03 秒押し 


才-ル 

□ック 


< 電源 
切/入 


電源ランプ 

•電源「入」時に点な。 


凸 マーク （^4 か所） - 

•目の不自由なちのための 
なべを中央に置く目安。 


天面操作部 


タイマ 


♦オール□ック時に点灯 


3 kW 長巧し 


揚げ物 

切/入 


いたず6や誤操作を防ぐ 

■□ックする/解除するとき 

電源を入れて、3秒間押す。 

• ヒーター使用中は □ ックでさません。 

電源7イ、7チ 

参ボタン操作しないまま、約1日分たつと 
自動的に切れる。 

(電源スイッチ自動 OFF ) 


光るリング(左ち IH ) 

•使用中に点灯。 


取っ手 


扉 - 

•外して洗えます。 （ P .28) 
•温度び上がりに < い防熱 
グリルドアを別売しており 
ます。（裏表紙） 


焼さ網 


グ U ル 


参自動で焼く 

( P .22) 

•手動で焼< 

( P .23) 

•温度設定(オーブン感覚) 
で焼く 

( P .24) 


ち IH ヒーター 


※すべての金属製なベび使える 
オールメタル IH です。 


•加熱する （ P .14) 
•揚げる （ P .18) 


を IH ヒーター 


•加熱する （ P .14) 

お湯を沸かす（自動湯沸かし) 

( P .15) 

•揚げる （ P .18) 


トッププレート（ガラス製） 

トップフレーム 

高温を意ランプ(各ヒーターに対応） 

•加熱び始まると、各ヒーターに対応して点打。 

•電源を切ってを、熱い間は点滅。 

(アルミ • 銅なベを使うときは、トッププレートび特に高温になります） 


IH 専用天ぷ5なべ(付属品） 


(1 備 

>煮物•いため物などには 
使えません。 













































































使えるなベげ? ( 確認のしかた） 


お手持ちのなべを確認するとさは一 


なべを置< 



I ® 電源を入; 


なべに 

水を入れて 


加熱してみる! 

〇 


使えるなベは 

义力表巧び点な 



0 


ち IH 
切/入 


©電源を入れる. 

を押して、表示 好 X . 


©I 誠 


で切る 


使えないなべは 

义力表示び点滅 

: 圓國^__ 

弱 中強 3 kW 


•使えるなベび左ち IH ヒーターで異なりますので、両方の IH ヒーターでご確認ください。 


なべを買うときは一 


■ステンレス 



■アルミ 

参調理物を入れて 
7日日 g じ(上ない 
と、軽すざてな 
ベび動くことび 
あります。 



底径 



マークを確認ずる！ 

I 国 (»D 刚 I 国日阳 I 

財団法人 r 製品安全協会」び認定した H クッ 
キングヒータ ー( 200 V )対応の商品です。 
(または、あっせん品をお勧めします） 

ジ 

お•大ををを確認ずる！ 

•底が平らで、反り、脚がないもの 
•底径が15〜 26 cm のちの 

(フライパン•卵焼さ器は、あっせん品を 
お勧めします） 


•あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。 
•ステンレス、アルミ外のなべは、ちぺージの表でご確認ください。 
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G 使える • 使えないの見分け方） 


〇 


〇 





鉄•ホー □ — • ステンレス 

•ステンレスはなべによって火力 
び弱 < なります。 

•ホー□-なべは、空焼さ • 焦げ 
付さを避ける。（溶けて焼さ付さ、 
トッププレートび損傷します） 


オールメタル IH でのみ使えます！ 



アルミ•銅 

•アル5なべでは、いため物•空 
焼さを避ける。 （ なべ底び変形し 
やす < なります） 

• フライパン • 卵焼さ器は、底の 
厚いアルミ鏡造品を使う。 


平5で、 

トッププレートに 
密着する 


巧 




戸 


底径 


鉄•ホー□—•ステンレス 

に〜 S 6 cm 

アルミ•銅 

1己〜 S 6 cm 


参アルミフライパンのみ、 

□径 24 cm じ(上のものを選ぶ。 


□径 




X 



耐熱ガラス 



±なべ 


• 市販の±なべは、「 IH 用」と表示されて 
しても使わない。（故障したり、乂力び 
弱くなり調理でさません） 


X 


巧 


心 


P 


巧 




丸い 

反りびある 
脚びある 


参反りの目安として、鉄•ホー □ —ス 
テンレスは約 3 mm 、 アルミ•銅は約 
Smm 上のをのは使わない。 （ 安全機 
能び正し<働かない、火力び弱<なる、 
加熱でさないことびあります） 


X が 


1底径1 


鉄•ホー□—•ステンレス 

IScm 未満 

アルミ•銅 

1己 cm 未満 


♦異常検知機能び働いて、火力び弱くな 
る、加熱でさないことびあります。 


I 


隻るなべは？ 


大きさ(底径) 


底のお 


•底励こホー□-加工した魚焼器は使えません。（ホー□—び潮ブて焼き付き、トッププレートび損傷します) 
•底び薄すざるをのは、空焼さ•強乂の加熱で反ることがあります。 
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高义力で、加熱が早い!だか6 ••• 


与 




熱効率のよい IH は、思ったよりち立ち上が 
りび早く高火力。油断していると焦げた!？ 
なんていうことち- •• 


■予熱は短めで！ 

■义力は(気持ち)弱めで! 
■煮物は時々かき混ぜて！ 


消し忘れ防止にタイマーが便利! 




分 





設定した時間になると自動でストップ。 
長時間の煮込みち、安定した火力で安 
/こぶす。スパゲティなど、微妙なゆで加 
減び必要なとさち活躍させて！ 


こんなとをの r まを機能 J 


うつかりしていた！ 

♦なべなし自動 0 FF ( P .33) 
•小物自動 0 FF ( P .33) 

•空焼き自動 0 FF ( P .33) 
•切り忘れ自動 0 FF *( P .30) 


温度が上がりすざた！ 

•揚げ物そりなベ自動 OFF ( P .33) 
•温度過昇防止 ( P .31) 

♦アルミ加熱高温検知 ( P .32) 

♦グ IJ ル高温自動 0 FF ( P .33) 


トッププレートが熱い！ 

•高温ま意ランプ （ P .9) 


いたず!5や誤操作を防ぐ… 

♦才ール□ック *( P .9) 
(チャイルド□ック） 

♦電源スイッチ自動 OFF * ( P .9) 

* は、 IH とグ U ル共通です。 






■ H 調巧の基本 


なべはいつち中巧に! 

IH では、円の下にある「磁力発生 
コイル」 （ P .3 己）に電気び流れる — 

ことによって、なべび熱くなりま 
す。なべび円の外に大さくずれな 
いよ5にしましょラ。 


煮立ち具合を見て义加減を! 

ガスでち IH でち、火加減は煮立ち具合を見て調節するちの。 

IH では、なべの材質によって火力感び変わります。 

(鉄ーホー □ —^スてンレスー多層なベーアルミの順に弱くなる） 
煮立ち具合を見ながら火加減を調節しましょう。 






IH 調理の基本 


3 
一— 


なべの中 


I 般的な —HQ 
火力 表示 


2 
一— 


火加減、 


/ 


r 



こまめに。 




















































加熱ずる 广焼く •煮る•温めるなど） 




〇 なべを置く 
@ 電源スイッチを入れる 

•ボタン操作しないまま 

約1日分たつと、自動的に切れる。 
今 再度電源スイツチを入れる。 


1 スタートする 
P 义加減をする 


SD 日目因目 



弱 中強 3 kW 




■タイ7—を使5とさ 

参手順2の後に設定。 

(1 分〜9時間30分) 







L 左 IH 


残? 時コロ 國帕目日0 





J 


<間し u 分弱 中強 


圍 D 日目日目目日日 

弱 中強 3 kw 


タイマー 


— 

い 






(残り時間が I 胡になつ 


■ r 3 kW 」 にずるとき 


たら、自動的に切れる) 


画 D 日目日目目日日因 

弱 中強 3 kw 


3kW 長巧し 



(「8」まで上げてから約]秒間押す） 

参「 3 kWJ のままで約10分間続けると 
「7」に下びります。 

今上げたしたきは再度約]秒押す。 


3 調理び終わった6、 II 款で切る 


•設定範囲は_ 

I _?巧1〜 固 j 端分 1 

(1分） （9 時間3日分） 

•0 :00〜0:30卜1分刻み 
•0:30 〜1:00卜日分刻み 
•1 :日日〜3:日日卜1日分刻み 
•3: 日〇〜9:30卜3日分刻み 

•最初に [ U を押すと、 

臨三?風 から減らしなび 
ら合わすことびでさる。 
•取り消すとさは 
質--分 I にする 
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けー ト） 


お湯を沸かす （ 自動湯沸かし) 


水の量は！〜 2 L に 

(沸騰を検知できる量） 



〇 やかんやなべに水を入れ、 
中央に置く 


•而たをする 

参約60%まで 
(吹さこぼれ 
ないように） 


@ 電源スイッチを入れる 

参ボタン操作しないまま 

約1己分たつと、自動的に切れる。 
今 再度電源スイツチを入れる。 




沸騰したら 
保温 I しなる 




※なべの材質 • 厚さ • 底形状-水温などにより、 
ブヴーび3分程度ずれることびあります。 


(已分間の保温後、自動的に切れる） 

•湯び沸いて飛び散るとさは 


吟ふたをずらす （ または^で切る） 

•沸騰しないで切れたとさは(深なベで多量に沸かしたとさなど） 
今沸騰するまで「加熱する」 ( P .14) 


湯沸かしに使えるなベ 


♦ I 国 CT 。 咖 層 nm 付き 
のステンレス製。 
•内側にフッ素樹脂加工さ 
れていないちの。 

参反りびないちの。 


お願い 


自動湯沸かしを失敗しない 

ために 

•トッププレートび熱い 
とさに使わない。 

参 ヒーターの 中央やなべ底 
びミちれたまま使わない。 

参ふたをしないで使わない。 

•途中で作こを開けたり、 
やかんやなべを動かした 
り、水や湯を足さない。 

•常温の水じ(外（出し汁- 
スープ • S ルク-むざ茶 
パックなど）を沸かさな 
し、 



加熱する•お湯を沸かす 
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加熱ずる C 焼く•いためる•煮る•ゆでる•温める 


乂力を調節して、うまく义加減してね< 

义力と消費電力の目安 



IH に表示 
される乂力 

I 保温 1 

D 

曰 

曰 


曰 

因 

B 

因 

因 

3 kW 
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中 



強 


消費電力 

100 W 

23己 W 

37日 W 

己日日 W 

7日日 W 

1 X 3 日日 W 

1，45日 W 

2,日日日 W 

2,5日日 W 

3,000 W 


ず 



※アルミ•銅なベのときは、 r 3 kW 」 は使えません。 
※消費電力は、鉄やホー □ 一なべを使った場合です。 



••で 熱は短をで充分。 

•軽い • ルさななベは、弱めで予熱して！ 

( なべび赤熱 • 変形することびあります） 

••そばを離れない。 

(加熱しすざると、油の温度び急激に上がり、 
発火することびあります） 


•••フライ返しなどで 
全体を手早くいためる。 

(材料びフライノじの底に残ると、焦げ付く • 
ベちや付さます） 


焦げそラなとさは、 
フライパンを浮かす。 


■卵料理のコツは 

焦げやすいか5 . 「慣れるまでは失敗しないように弱めの中火で！」 

くっつきやすいか5…「予熱は多めの油を、充分になじませる！」 



■こんなちのち 
フライノくンで! 


(焼さおにざり） 

しようゆを塗り、 
中火 (3 〜 4) で 
S 〜3回 
裏返して 
焼< 




〔おちち ） 


中火 (4 〜日)で 


/如にをし C 
焼< 




G のりをあぶる) 


中火 (4 〜己)で 



色び変わるまで 
数回裏返す 


C 卵焼さ ） 


C 薄焼さ卵） C オムレツ J 


C するめ ） 


卵液を少し落とすと 
ジュンと音び // 
する くらいで/^ 

焼く 户 ?V 



表を焼いたら、 
襄は予熱で焼< 



卵を流し込んだ後、 
大さく手早く混ぜる 




食べやすい大ささに 
切り、中〜強火 
(5 〜 8) で反ってくる 
まで焼く 




16 


♦ 


♦ 


のコツ ） 


すぐ局温になるので 

いため物などは加熱しすざに注意！ 

材斜がくつついたり、焦げ付かないように 

煮物などは、時々かき混ぜて！ 

長時間の煮込みや、ゆですぎなどのむ配にはタイマーを活用しよう！ ( P .14) 


〇 ^ 

% 

突沸 ( P .6) の 
防止にも！ 


^4 



たくさんのお湯を沸かすなら、 


煮込む 



を的が早くて便利！ 

参いため物 • 焼さ物には使わないで！ 
(なべ底び変形します） 


义力は上手に使い分け！ 

• 煮立てるとさ一強乂 ( 6〜 8) 

•サラッとした煮込み一弱〜中火 （ 2〜 3) 
• 卜□ッとした煮込み一弱火 （1 〜 2) 


•••45分 iU が 煮込みには、 

必ずタイマーを使つて。 

※切り忘れ自動 OFF び働いて、通電を停止します。 （ P .30) 


，.•強 义でゆでるとさは 
吹さこぼれないよラに义力調節を。 



グ 7". ホ••温め直しは、 


弱义でかさ混ぜながら。 

みそ汁の温め直しは 

なべ底のみそ汁をかを混ぜてから加熱する。 



加幫する 
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揚げる 




幢別 


2 


温度を調節 
する 

(予熱表示は、 

設定温度になると 
消える） 



i 

so 

: 鳳ブ物 

I 



_ 約7〜10分(油量8日 Og のとき） 

ピピピニ、 

設定温度になった5、揚げる 


吕 揚げ終わった5、|簡激|で切る 



〇 付属の天ぷらなべに _ 

油を入れる ( 水潮 ま、 

店、いてから… 



揚げない(発火の原因） 

©なべを 中央に置く 
@ 電源スイッチを入れる 

•ボタン操作しないまま 

約1日分たつと、自動的に切れる。 
今 再度電源スイツチを入れる。 


温度調節 I しついて 

•調節範囲は 

(140む）に〇〇む） 

参左ち IH ヒーターで、油温 
に多少の差びあります。 
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G 揚げるのコツ） 



必ず付属の天ぷらなべを使ラ！ 

•底び反ったり変形したら使わない 
•なべ底の巧れは取る 

トッププレートも確認する。 

•をめていること 
参巧れていないこと 

次のよラな油を使わない！ _ 

•熱い油 ■ 

•何度も使ごて、窥雖にな：：)たり、亂た油 H 

•揚げカスび沈んだまま残っている油 

予熱を始めたら、油を継ざ足したり、 ! g ) 

もラ片方の IH ヒーターに移動させない！ 




油が設定温度になってから、揚げ始める！ 

(油温び低いうちに食材を入れると、油温び上がってきたときに、 
油び飛び散ります） 


油の飛び散りを少なくするには 


■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえする！ （水分や空気び力臟されると膨張して破裂します） 


[切り目などを入れる] 
♦えび 

尾の先を切る 


>ししと5 

縦に切り込みを 


A - 


ん、か 

皮をむさ、両面 
に切り目を 


' ラず!5の卵 

串などを刺す 


[水分をふき取る] 
♦魚介類、しいたけ、 
ピーマンなどの野菜 

[ベーキングパウダーや 
砂糖を入れる] 

♦ ドーナツなどの生地 

■揚げ過ぎると破裂するのでま意！ 

•けんさきいか、するめいかなど♦コ□ッケ♦うずらのゆで卵など•ししとう、おくらなど(中び空洞の野熟 
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グリル調巧の®い分け 


r メニュー J を選んで、 
自動で焼を上げ！ 

焼さたいメニューに合わせて、乂力や時間を自動で調節。 （ P .22) 




生 • 姿おを 

•水分の多い生魚(あじなど)の塩焼さは下ごしらえを。 

① 両面に塩を振り、約20分おく。 

② 水洗いし、水気を而さ取って振り塩をする。 

•生さんまや川魚は、焼く直前に振り塩をする。 

•姿焼さは、焦げすざ • 型<ずれ防止のために尾ヒレに化粧塩を。 





切身/干物 

•切身は皮に •干物は皮面を 

切れ目を入れる。下にする。 

つけ焼を 

•つけ焼さは、焦げやすいので 
たれを而さ取る。 

•みそづけは、洗い流して店^く。 



裏返しち不要） 



r 义力と時亂を選んで、 
手動で焼を上げ! 

自動で焼けないちのを焼いたり、お好みの焼け具合にしたいとさ。 （ P .23) 


焦げやずいちの 

•みりん干しなど 



焼けにくい干物 

参丸干しなど 


義 


反りやずいもの 

参あなごは、串を刺す。 
参いかには、切れ目を。 



とり肉 



•皮付さちを肉は、 
皮に穴を開け、 
皮面を上にして。 


その他、自動で 
'焼けないちの 

•さざえなどの貝 
参焼さなすは、破裂を防ぐ 
ため、表面に穴を開ける。 





「温度と時亂を選んで 
才ーブン感覚で焼き上げ！ 

( P .24) 



•ケー丰ち 


: •焼さいちち 


•焼さおにぎりち 


温度設定 


>クリル麗 Q 使い分け 


お好み 
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グリルで焼 < C 自動 • 手動） 




〇 



焼さ網に調理物を 
載せる 


焦げやすい、 

薄い部分は手施こ! 


•焼さ網に •水を入れる場合は 

サラダ油を塗る コップ1杯(約 200 ml 

(こびりつさ防止）（入れすざると開閉時に 


こぼれます) 

@ 電源スイッチを入れる 


•ボタン操作しないまま 

約15分たつと、自動的に切れる。 
今 再度電源スイツチを入れる。 


自動で I 焼くとさ 


1 


メニューを 

選ぶ 


P 义力を選ぶ 


3 スタートする 

ちホロちもほ击け 





け生•姿焼き」 

古「切身/干物」 
i 「つけ焼き」 

け温度設赴 （ P .24) 
(聴献 


准 


弱中強 


姿焼き 
切身/干物 
つけ焼き 


◄ 




^ 残り \レ/ 

(焼さ時間表示は、 IQ ~ 

確定すると 
点滅-►点灯） 


グリル 

弱中強 


►生•姿焼き 


• 自動メニューを選びまちびえてスタートしたとさは 
今グリルを切って再操作する 

(3 日秒じ(上たっていたら手動で焼さなおす） 

•自動調理中は、途中で扉を開けない。（ラまく焼けません） 



グリル 

，切/入 


(焼さ上がったら、自動的に切れる） 

•焼さ足りないとさ今いったん切って、手動で焼く （ P .23) 


r お願い(自動•手動） ] 

•調理物や容器の高さは 
•4 cm じ(下にする。 

•八マグリなど、開<を 
のは焼かない。 

•底びヴラヴラした容器 
などを載せるとさは、焼 
き網にアルミ道を敷く。 
(フッ素はびれ防止） 
•冷凍調理物は、完全に 
解凍してから焼く。 

•脂分の多いちのを焼い 
たとさは、煙び多いため 
30秒程度待ってから扉 
を引さ出す。 


广ぉ知5せ(自動•手動）） 

•使い始めは、煙やにおい 
び出ることびあります。 

•ヒーターに調理物や脂 
分び落ちると、瞬間的に 
炎や煙び出ることがあ 
ります。 

•グリルを切ってを、内部 
の温度び高いとさは、約 
10分間冷却フアンの回 
る音びします。 
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グリル 
1切/入 


2 


义力を 
調節する 


手動グリル 

" 了強 


► 


3 


焼き上びった5、 


グリル 

切/入 


で切る 


I 連続して焼くとさ今いったん切る 

(30 分上連続して加熱すると、切り忘れ自動 OFF び働きます） 


残り 

?5 

手動グリル 

分 弱中強 



+ 





(残り時間が[亂になった 
ら、自動的に切れる） 

•取り消すとさは 

吟卜-がになるまで押す 



手動で焼くとき 


スタートする 


手動グリル 

弱中強 


■タイ7—を使5とを 

参手順2の後に設定。 

(1 分〜30分） 



グリルで焼< 
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グリルで焼 < ( 温度設定（才ーブン感覚）） 




電源スイッチを入れる 

•ボタン操作しないまま 

約15分たつと、自動的に切れる。 
今 再度電源スイツチを入れる。 


〇 焼き網に調理物 
を載せる 

•水を入れる場合は 


コップ]杯(約 200 ml )。 
(入れすざると開閉時に 
こぼれます） 


中央に載せ、 

ゆっくり扉を閉める 

"V- 


1 「温度設定 J を 
I 選ぶ 


温度 

ぃ4 〇 ► 切身/干物 

jUf ! 、\ いけ 焼き 

1 f し f — 


温度を 

合わせる 


が 



3 


スタートする 


溫度 ブ IJ ル 


CUU 







L グリル 
ク切/入 


4 


焼き上びった5、 


グリル 

切/入 


で切る 


■タイ7—を使5とを 

•手順3の後に設定。 

(1 分〜3日分） 

参取り消すとさは 
吟分になる 


残 0 度 グリル 

?弓分5*[の 




タイマー 


まで押す 



琴 


(残り時間が I 日きになったら、自動的に切れる） 


温度設定について 

•設定範囲は 

n^-rpsoi 

(140む）に80む） 


r ぉ願い j 

•調理物の厚みや容器の 
高さは、 4 cmi ^ U 下にす 
る。 

•次の場合は、焼さ網に 
アルミ道を敷く。 

•底びヴラヴラしたグラ 
タン皿など（焼さ網の 
フッ素はびれ防止） 
•底びツルツルしたケー 
キ型など（容器ずれに 
よる焼さムラ防止） 
•ミート□—フ.ピヴな 
ど(底の焦げ付さ防止） 
•アルミ道で店作こをする 
ときは 

•上 ヒーターに 当たらな 
いようを意する。 


材料：18 X1 8cm の焼き型1皿分 

卵 • • 4個‘はんぺん(粗くちぎる) • • ‘1枚(約120呂） 

砂糖 . 己〇呂 

塩……ルさじ V 3 •だし汁……大さじ2 

ミキサーに、卵、だし汁、はんぺん、砂糖、 
塩の順に入れ、30〜60秒かくはんする。 

型にクッキングシートを敷さ、①を流し 
入れ、160でで2己〜30分焼く。 

焼さ上びったら、焼さ色び付いているち 
び内側になるようにして巻さすでしっ 
かり巻さ、輪ゴムで全体を止める。 

冷蔵庫でしっかり冷やし固めてから切 
り分ける。 


J 3 



材料： 8個分 

ピーマン(縦半分に切り、へた、わた、種を取る)…4個 

ル麦粉 . 適量 

玉ねぎ(みじん切りにし、いためて冷ます)… V 2 個 
「合い挽き肉…2己〇呂•ノてン粉 • • •大さじ] 

@卵(溶く）…… H 固•塩 . ルさじ] 

L こしよう•ナツメグ . 各少々 

( B ) トマトケチャッブ••大さじ3•ウスタ-ソ-ス•••大さじ1/2 
(混ぜ合わせる） 


玉ねざと®をよく混ぜ、8等分して内側 
にル麦粉をまぶしたピーマンに詰める。 

焼き網に並べ、26日むで] 2〜1己分焼く。 
仕上げに®のソースをかける。 


材料:直径 8cm の陶器製ココット 
4個分 

ほうれん草(塩ゆでし、 4 cm 幅こ切る)… 1 / 2 束 
ベーコン （ 1 cm 幅に切る）……2枚 

卵 . 4個 

±盒、こしょう、バター . 各少々 


ほうれん草をノ くターでいため、 
軽く塩、こしようする。 

ココットに薄くバターを塗り、① 
のほうれん草とベーコンを敷さ、 
卵を割り入れる。 

アルミ遣を敷いた焼さ網に②を 
載せ、18日でで12〜15分焼く。 



〇 


% 




W 




材料：18 X1 8cm の焼さ型1皿分 

無塩バター(室温に戻す）•王温糖 

卵(室温に戻して溶く） . 

ブランデー . 


各100呂 
…" 2個 


©薄力粉 .]00 g •純ココア 

(合わせて而るラ） 

くるみ(刻む） . 


大さじ 1V2 
••…己〇呂 


60呂 


温度設定メニュ 
の一例でず。 



生地を作る 

。ノ（ターを八ンドミキサーでクリーム状になるまで混ぜ、 
王温糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。 

-卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーを加えて混 
ぜる。 

-@を加えて、へらでさっくり混ぜ、くるみを加える。 

焼< 

-型にクッキングシートを敷さ、①の生地を流し入れる。 
-アル S 道を敷いた焼さ網に載せ、 

]60むで20〜2己分焼<。 



伊達巻き 


卵の 

nn ツト 


グリルで焼< 
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お手入れする e 日肖のぉ手入れ 3 

•お手入れは、各部が冷めてから。 




洗剤で洗う 


参放置すると、巧れび 
残ります。 


I なべ底の巧れち 
I ちれずに落として! 


天面操作部 

トップフレーム 


皆 每 

(トッププレートに 
汚れび焼さつさます） 


かぶをする 


しつかりかぶをずる 


トッププレート 


■巧れが取りにくいときは 

ク U —ムタイプの 
クレンヴー(ジフなど） 

を付け、丸めたラップや 
アルミ道でこすり取る。 

• お手入れ用ク U -ナーを別売しています。 ( 裏表紙) 
•こびりついた編ブ'付きに 
•曰常の油巧れや取りにくい汚れに 


グリル扉、焼を網、受け皿 


•水につけておくと、 

お手入れしやすくなります。 
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※取り付け、取り外しち ( P .28) 



删で說う 


排気ノはル 

•巧れて目詰まりしたま 
ま使わない。 

(異常を検知して力臟 
び止まります） 

排気 ロカバー 





統巧で洗い、食用油を塗る 


天ぷ5なべ 

参なベ底の巧れを 
しっかり落とす。 
(巧れび残ると正し 
く温度び検知でき 
なかったり、安全機 
能び働いてヒーター 
び切れたりします） 



「巧れた5ずぐふく」 
が基本です！ 

調理物や油は、焼さつ <と 
取りにくくなってしまいます… 


からぶまずる 

吸気口 


〇 

X 


洗剤を巧うときは一 

•台所用洗剤(中性)を薄めて使う！ 


9 


次のちのは使わないで！ 



み 


>ほこりなどは、こまめ 
に店^き取る。 

煩常を検知して加熱 
び止まります） 


•酸性、アルカリ性の強い洗剤(変色します） 

例)漂白剤、住宅用合成洗剤など 
•たわし、粉まつタイプのクレンヴー(傷つきます） 

く焼さ網•天ぷ5なべには> 

♦スポンジのナイ□ン面、ナイ□ン製ネット入りのスポンジ 
♦漂白剤など中性洗剤外※洗剤の注意書さを確認する！ 
参食器洗い乾燥機 
(フッ素樹脂び傷みます） 

くグリル扉には> 

•食器洗い乾燥機(ノ くッキン • 樹脂部び変形します） 



お手入れする 
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お手入れずる( :グリルの取り外し.取り付けが 





グリル扉 

■夕 i すとさ 


グリル扉 


〇 受け皿の下に手を回し 
板バネを押さえなびら 


©グリル 扉を倒して 
ツメ （2 か所)を 
外す 


〇 ツメを 
穴にか所）に 
差し込み 


©受け皿を 元の位置に戻す 


グ U ル扉•受け皿 

■夕 i すとさ/付けるとさ 


止まるまで引さ出して 
斜め上に引さ上げる。 
(取り付けは逆の要領で) 
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庫内の r お手入れ J 機能を使う 


参「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。 

©グリル 扉•受け皿を外す 

• 受け皿はお手入れしておく。 

0 (庫内の底面び巧れていた 5) 

台所用洗剤 （ 中性)を付けた巧でふく 

•ふく前に、巧れた部分に布をかぶせ、しばらく置く。 

@ 焼き網を外し、 

グリル扉 • 受け皿を戻して閉める 





でスタートする 


約三日分 




残0 

<つ 
I I 巧 


(庫内温度び高いと長くなります） 

(終了すると、自動的に切れる） 

•終了時は庫内び高温になっています。 

参ヒーターの汚れび受け皿に落ちている 
ことびあります。 






ノ くッキン(消耗部品）を交換する 


扉のすき間から煙び漏れ出したり、柔軟性びなくなったら、パッキンを交換してください。（裏表紙） 
■パッ丰ン (グ IJ ル扉胤 


グリル扉 


パツキン 




〇 ちいパッキンを弓 I つ張って外す(左ち2か所） 
©新しい パッキンの凸部を扉裏側の穴に強く押し込む 


0 ヒダ (4 か所)を溝に差し込み、 
全体を完全に押し込む 


い くッキンの付け忘れ、外れや浮さにご注意ください。 

(取っ手び高温になったり、扉から煙び出たり、自動調理びうまくできません） 



お手入れする 
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巧障かな？ 

•お問い合わせ や、修理を依頼される前にご確認を。 


こんなときは ここを確かめてください 


IH クッ丰ング ヒーターが 
使えない 


■=!=■ 

巧 

源 


使用中にヒーターが 
切れていた 


グリルの ヒーターが 
ついたり消えたりする 


1 

广 、 

田を押しても rskw 」 に 
上がらない 

^ J 

圓 

グリルの残時間表示が 
途中で増える、減る 



• 電源スイツチは入っていますか？ 
参オール□ックしていませんか？ 



電源スイッチ自動 OFF 

•電源スイッチを入れたままボタン操作しないで 
約1己分じし b たっていませんか？ 

今再度、電源スイッチを入れる。 



切り忘れ自動 OFF 

•-定時間ボタン操作しないと、ブヴーび鳴ってヒーターび切れます。 
( IH ヒーター:約45分、グ IJ ル:約30分） 

今再度、ボタン操作する。 

※長時間煮込むとさは、タイマーを使ラ。 



•自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。 



• 「 3 kWJ 乂力のままで1日分間使い続けませんでしたか？ 
吟陌を押し、 r 3 kW 」 にする。 

•アルミ • 銅なべに r 3 kWJ は使えません。 



•スタート時には目安時間を表示し、調理物の種類や量などを 
半防してから、途中で適切な調理時間に切り換えるためです。 


本体内部の音が 
大さくなつたり 
ルさくなつたりする 


電源スイッチを切ってち 
フアンの音がする 


加熱すると本体から 
「カチッ」と音がする 


加熱中に、なべから 
音がする 



参本体内部にある冷却ファンの音で、火力やなべの材質 ( こ応じて 
運転モード ( 4段階)び切り換わります。 

(火力を上げると高速運転するため、音を大さくなる） 


► 参本体内部の温度び高いあいだは、冷却フアンび作動します。 
(温度び下びると、自動的に止まる） 



•鉄のなべ • フライノ くンを使うと、材質を検知して加熱ち法を 
切り換える音びします。 （ 故障ではありません） 



• なべの種類によって、「キーン」 r ジー」 r ブーン」など共振する音 
びして、取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすること 
びあります。 

今異常ではありません。なべの位置を少しずらすか、置さ直す 
と止まることびあります。 



•加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることび 
あります。 （ 異常ではありません） 
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こんなとさは 


ここを確かめてください 


IH ヒーターの 
火力感がなくなる 


複数の ヒーターを 
同時に使うと 
•火力が弱<なる 
•火力表示が下がる 
•田を押してち火力が 
上がらない 


アルミ•銅なベを使うと 
•「7」「8」の火力が弱い 
•火力が下がる 


沸騰してち 
ブザーが鳴らない 


沸騰する前に 
ブザーが鳴る 


グリル調理で 
受け皿に水を入れないで 
焼くと、煙が多い 


温度過昇防止 

•予熱時間び長すざたとさなど、なべ底の温度び上びりすざると、 
自動的に火力び弱くなります。（火力表示は変わらない） 

(温度び下びると自動的に乂力は強くなる） 


•±なべなど、 IH ヒーターび高温になるなべを使ってしげせんか？ 
■►市販の±なべは「 IH 用」と表示されていてを使わない。 


•総消費電力を超えないよラに、自動的に乂力を制限している 
ためです。 


《 IH ヒーターの火力表示び勝手に下がったり、 ► を押してち 


ブプーび鳴り、火力び上がらないことびあります。 （ P .35) 


>アルミ • 銅なベは、鉄などのなべに比べ、「7」「8」の乂力感び 
約10〜15〇/〇弱くなります。 

今加熱時間を長めにし、様テを見ながら調理する。 


•使用中に動きやすい(ルさい、軽くて薄い、底び変形している） 
なべを使っていませんか？ 

(動くと、自動的に火力び！〜数段階下がることびある） 

今なべの大ささや底の形を確認する。 （ P . 11 ) 

今トッププレート•なべ底びめれていたら、店\く。 


>ヒーターからずらしませんでしたか？ 


• 沸騰び3分程度続いてから鳴ることがあります。 （ P . 1 5) 
(異常ではありません） 


• なべに反りびありませんか？ • 常温の水を使いましたか？ 

参1 L より少ない水を入れていませんか？ 

上記の場合、3分上沸騰び続いてから鳴ります。 


今加熱を止めたいとさは、 G 無; J で終了する 


参 2 L より多い水を入れていませんか？ 

参なべ底の厚さは、 4 mm 未満ですか？ 

• 途中でなべを動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか？ 
•ヒーター中央や、なべ底び巧れていませんか？ 

※沸かし足りないときは 國 で沸騰させる （ P . 1 4) 


•煙の量は、水を入れて焼くとさより少し多めになります。 

( ヒーターに付いていた脂分などび獅ブるためで、調理物の 
焼け具合は変わりません。） 

■►「お手入れ」機能で手入れをすると少なくなります。 （ P .29) 


故障かな？ 
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故障かな ？/ Q & A / こんな 

•お問い合わせ や、修理を依頼される前にご確認を。 


こんなとをは 

► 

► 

_ここを確かめてくださし、_, 

圍 

図 

揚げ物の 

•予熱時間が長過ぎる 
•油温が低い 

•トッププレートび熱いときに獄ブ'物をしませんでしたか。 （ P .19) 

•何度も使って、茶褐色になったり濁った油を使って 
しげせんか？ （ P .19) 

• なべ底に揚げカスびたまっていませんか？ （ P . 1 9) 

風 

扉の周囲から風が出る 

•冷却ファンび作動すると、排気パネル外に、扉や本体操作部 
の周囲からも風び少し出ます。 


Q : こんなとさは 


:こ5して<ださい 




•火力び強いため、ガスの感覚で加熱すると焦げ付さます。弱めの火力 
で使ってください(特に、底の薄いなべ） 

-いため物 • 焼さ物：材料の準備 • 段取りは済ませておいて、予熱は短 
めに。 

-卵焼さ：予熱は、卵焼さ器に充分油をなじませて。慣れるまでは弱め 
の中火 (3 〜 4) で、慣れてきたら少し強めの火力で、手早く而っくらと。 
•煮物：時々かさ混ぜてください。シチューやおでんなど、じっくり煮 
込むとさは、弱火 （1 〜 2) で。 



参同じ乂力設定でち、なべの材質によって消費電力び異なり、乂力感ち 
変わってさます。（鉄ーホー □ —^スてンレスー多層なベーアルミ • 
銅の順に弱くなる） 

なべの中の煮立ち具合や、いためるとさの音などで、火加減を調節し 
て < ださい。 


B 受け皿に水を 

入れる/入れないの 
使い分けは？ 



•調理のでさばえや時間は同じですので、お好みで使い分けてください。 
• 水を入れる；受け皿の汚れび取れやすい 
-水を入れない：水を入れる手間や、水をこぼす/こ语日がない 


こんな表示のときは ここを確かめてください 


•次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。 


M nu 

UU < 

フイルター(吸•排気パネル) 

目詰まり検知 



• 吸気□や排気ノ くネルを店^さいでいませんか？ 

•吸気□や排気パネルにほこりびたまっていませんか？ 
今お手入れする （ P .27) 



アルミ加熱高温検知 


アルミ•銅なベのとさ 

• 底の直径は1日上ですか？ •底に反りや変形びありませんか？ 

► • なべ底に異物や巧れびこびり付いていませんか？ 

参なべびヒーターの中央からずれていませんか？ 

(そのまま放置すると、表示び消えて加熱を始めますび、温度び上び 
ると再び表示することびあります） 
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表巧が出た6, •• 


こんな表示のとさは 


表示部び点滅する 

三 \[^凸曰且凸百 /ご 


弱 


強 


なべなし自動 OFF 
ル物自動 OFF 


ここを確かめてください 


•なべは置いていますか？ •使用中に、なべを外しませんでしたか？ 
• なべびヒーターの中央から大さくずれていませんか？ 

• 使えないなべを使っていませんか？ （ P . 1 0) 

• ナイフ • スプーンなど、金属製のル物を置いていませんか？ 
(そのまま放置すると、1分後に表示び消えて通電を停止します） 


•次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、[切/入悟押して、表示を消してください。 


( EH ) 


U し 

I t IU r 叫り^ 
U I I 畑り） 

空焼き自動 OFF 


M 1 C 
U 

揚げ物そりなベ 
自動 OFF 

または 

表示よりち油温び 
高く（低く）感じる 


M の 
U <•< 

トッププレート高温 
自動 OFF 


し！！ピ 

グリル高温自動 OFF 


•約1日分間空焼さしませんでしたか？ 

※なべの種類により、停止までの時間は異なります。 

※火力び弱い場合やなべの種類によっては、この機能び動かないこ 
とびあります。 

今なべに調理物を入れ、再度ボタン操作をする。 


I 誤って 


左 IH A 
切/入\ 


ち IH 
切/入 


で油を予熱しませんでしたか？ 


•なべ底に、変形や反りびありませんか？ 

• トッププレートやなべ底に、異物や巧れびこびり付いていませんか？ 
• トッププレートび熱いとさに、揚げ物をしませんでしたか？ 

• 常温の油を入れて予熱しましたか？ 

• 予熱中に油を継ぎ足したり、別のヒーターに移動して獄ブ物を 
しませんでしたか？ 

■►再度、温度設定し直す。 


腐ブ物 

L 切/^ 


で煮炊さ•湯沸かしをしたり、アルミなベを加熱しませんでしたか？ 


トッププレートび熱いとさに、自動湯沸かしをしませんでしたか？ 


• 調理物の発火などで、グ U ル庫内の温度び異常に上びっていませんか？ 
吟〇す ぐに電源スイッチを切る。 

©排気 ノ くネル全体をめれたタオルで店^さぐ。 

©ブ レーカーを切る。 

※炎び消えるまで扉を開けない。 


■ 上記の内容を確かめても直らないとさや、「卜!」表示が出たとさは 



•故障です。 

今電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「卜!」のあとの2巧の 
数字)をお買い求め先または修理ご相談窓□にご連絡ください。 


故障かな ？/ Q & A / こんな表示び出たら： . 
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巧証とアフタ-ヴ-ビス (よくお読みください) 


修理 • お取り扱い • お手入れなどのご相談は 
まず、お買い求め先へお申し付けください。 


• 転居や贈答品などでお困りの場合は 

-修理は、 r 修理ご相談窓□」へ！ 

-その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。 
•保証書 (別添付） 

お買い上げ曰 • お買い求め先などの記入を確かめ、お買い 
求め先から受け取り、保存して < ださい。 

保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 
※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ 
れた場合は、保証期間内でも原貝 I 」として有料修理となります。 
♦補修用性能部品 I 目年 1 :弊社は、 IH クッキングヒーターの機 
肯陡維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年間 
保有しております。 


修理を依頼されるとさ 


「故障かな？」「こんな表示び出たら…」 （ P .3 □〜 33) でご確認の 
あと、直らないとさは電源スイッチとブレーカーを切り、 


お買い求め先または修理ご相談窓□へご連絡ください。 

' ご連絡いたださたい内容 ^ 

①品名 「 IH クッキングヒーター」③品番 

③お買し作げ日④故障の状況(できるだけ具体的に） 

⑥「卜!」表示び出たとき(故障)は、その表示内容_ 

•保証期間中は： 保証書の規定に従って、出張修理をさせて 
いたださます。 

•保証期間後は： 診断をして、修理できる場合、ご要望により 
修理させていたださます。 

( 出張診断のみでち料金びかかることびあります） 

•修理料金は、次の内容で構成されています。 

巧 術料1 診断 • 修理 • 調整 • 点検などの費用です。 
r 部品代1 修理に使用した部品および補助材料代です。 
r 出張料 I ご依頼により、技術者を派遣する費用です。 
•ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 
(裏表紙） 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . jp / support / 


修理に関するご相談 I 使いかた-お買い物などのご相談 


ノてナソニック修理ご相談窓 □ 

パナソニックお客様ご相談センター I 受付! f き5一日20時 

諸紐 4 因0570 -087-087 

•電話をかけられますと、 

まず NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

• 携帯電話 • PHS • IP / 光電話等の場合は、直接各地 
域の「修理ご相談窓□」におかけください。 

•電話 茹ル【ホ】 01 20-878-365 
• FAX 茹ル【ホ】 01 20-878-236 
•携帯電話. PHS でのご利胤ホ… 06-6907-1187 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 

Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


各地域の「修理ご相談窓 aj •地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


北海道 


札幌市厚別区厚別南2 了目] 7-7 

巧 (011)894-1251 

旭川 旭川市2菜通1目 T 目]]目6 

巧 (0166)22-3011 


東化 


青^青森市大字ミ兵田字豊田364 

巧 (017)775-0326 

秋田 秋田市外旭川字ル谷地3-] 

巧 (018)868-7008 

岩手盛岡市厨川 5 T 目 1-43 

巧 (019)645-61 30 


ネ JS 木宇都宮市上戸祭 3 T 目 3- 19 

巧 (028)689-2555 

mm 前橋市箱田町32己-] 

巧 (027)254-2075 

巧城つくば市筑穂 3 T 目1已 -3 

巧 (029)864-8756 

i 奇乐桶川市ホ堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉千葉市中央区末広已 T 目9-已 

巧 (043 に 08-6( X 34 

己川金沢市横川 3 T 目2日 

巧 (076)280-6608 

書山 冨山市根塚町 1 T 目 1-4 

巧 (076)424-2549 

属井福井市問屋町 2 T 目] 4 

0(0776)21-0622 

g 野 お本市寿化 7 T 目3-]] 

巧 (0263)86-9209 

静岡詩岡市莫区千代田 7 T 目7-已 

巧 (054 に 87-9000 


帯に帯広市西2日条:!ヒ 2 T 目 23-3 
巧 (0155)33-8477 

函館 函館市西ち便589番地 24] 
(函館流通卸センター内） 

巧 (0138)48-6631 


宮城仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 

S (022)387-111 7 

山形 山形市平清水 1 T 目]-7己 

巧 (023)641-81 00 

福島 郡山市亀田] T 目已] -1 已 

巧 (024)991- 9308 


東京 東京都世田谷区宫あ2了目 26- 17 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 T 目 4- 13 

巧 (055)222-5822 

礼ま )II 横お市港南区曰野日 T 目 3- 16 

巧 (045)847-9720 

新;’寫 新漏市ま区ま明 1 T 目 8- 14 

巧 (025 に 86-01 80 


愛矢日 名ち屋市瑞穂区塩入町 8-1 日 

巧 (052)819-0225 

山支卓岐阜市中鶴 4 T 目42 

巧 (058)278-6720 

高山 局山市花岡町 3 T 目82 

巧 (0577)33-061 3 

兰重 津市义居野村町字山巧 42] 

巧 (059)254-5520 



滋賀 栗東市霊仙寺 IT 目]- 48 

0(077)582-5021 

京都 京都市伏見区竹田中り I 原町71 -4 

巧 (075)646-21 23 

大阪 大阪市城東区関目 2 T 目]已-已 

巧 (06)6359-6225 

大和郡山市筒井町8日日番地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市丰島 499 -] 

巧 (073)475-2984 

兵序 巧戸市須磨区弥栄台 3 T 目] 3-4 

巧 (078)796-31 40 


鳥取 鳥巧市安琴 29 己-] 

巧 (0857)26-9695 
米子 米テ市米原 4 T 目 2-33 
巧 (0859):34-2129 
松江市平成町182番地14 
巧 (0852)23-1 128 
出雲 出雲市渡橋町41日 
巧 (0853)21-31 33 

ミ兵田 お田市下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山市田中 138-11 日 

巧 (086)242-6236 

広島 広島市西区南観音 1 T 目] 3-已 

巧 (082 に 95-5011 

山 □ 山口市ル郡下郷22日-] 

巧 (083)973-2720 


香川 高お市刺使町1已 2-2 

巧 (087)868-6388 

f 恵島 徳島市沖お 2 T 目36 

巧 (088)624-0253 

高 5 E 日 高知市仲田町 2- 16 

巧 (088)834-31 42 

g 媛 愛媛県伊予郡お部町八倉7已 -1 

巧 (089)905-7544 


福岡 き日市春日公園 3 T 目48 

巧 (092)593-9036 

& 智 佐賀市銅島町大字八戸宇上深町3044 

巧 (0952)26-91 51 

長崎 長崎市東町19 19-1 

巧 (095)830-1 658 

大分 大分市获原 4 T 目 8-3 已 

巧 (097)556-381 5 

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 

巧 (0985)63-1 213 

熊本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 天草市港町 18- 11 

巧 (0969)22-31 25 

鹿巧島 鹿児島市ち次郎 1 T 目已 -33 

巧 (099)250-5657 

大島 を美市名瀬朝仁町] 1-2 

巧 (0997)53-51 01 


[? 中縄 浦添市城間 4 T 目 23-1 ] 巧 (098)877-1 207 ] 


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あ 5 かじめご了承ください。 


0608 


仕様 


電 源 

単ネぉ〇 0 V (己 0-60 Hz 共用） 

消 費 電力 

4,800 W 

大きさ （約） 

幅己9日 mmx 奥行己21 mmx 高さ18日 mm 

グリル 
焼さ網 

大きさ （約） 

幅 S 30 mmx 奥行310 mm 

上ヒーターまで 

の高さ （約） 

己6 mm 

質 量 （約） 

20.1 kg 


※待機電力：約 0.8 W (電源スイッチ「切」の状態） 


左 IH 

レ 々 

最大火力 

3,000 W 

火力調節 (約） 

1日段階100 W 相当〜3,00日 W 

揚げ物溫度調節 (約） 

7段階140〜200で 

こブ 

自動調理 

湯沸かし 

調理タイ 7 — 

1分〜9時間30分 

ち IH 
ヒーター 

最大火力 

3,000 W 《 （アルミ•銅： 2,5日日 W ) 

火力調節 (約） 

10段階100 W 相当〜3口日0 W (アルミ•銅： 9段階120 W 相当〜2,己00 W ) 

揚げ物溫度調節 (約） 

7段階140〜200で 

調理タイ 7 — 

1分〜9時間3日分 

グリル 

最大火力 

1,850 W 

自動調理 

魚(生•姿焼さ切身/干物つけ焼さ） 

温度調節 (約） 

8段階140〜280で 

手動火力調節 (約） 

3段階950 W 相当〜1740 W 相当 

調理タイ 7 — 

1分〜30分 


※左ち IH ヒーターの最大火力(鉄•ホ ー □ 一なべを使った場合） 


■ IH 加熱(電磁誘導加熱)は、 

なべ自体を発熱させて加熱します。 

(イメージ図）一^:^^^ /うず電流 



磁力発生- 
コイル 

磁力発生コイルに 
電気び流れ、磁力線び発生 


磁力線 


なべを通るとさにうず電流び発生 

▼ 

電流びなべの電気抵抗で熱に 
変わり、なべび発熱 


■ IH やグリルを同時に使うとさ、総消費電力を超えない 

ようにするため、次のようにがヒーターの火力を制限します。 

参火力表示はそのままで、乂力を弱<する 
• 自動的に乂力を！〜数段階下げる •乂力び上げられない 

吟高乂 力び必要なとさは、でさるだけ同時使用を避けるか、 

他のヒーターの火力を弱めてください。 


保証とアフタ—ヴ—ビス/仕様 
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便利メモ 

お買い上げ曰 

年 

月 

曰 

お買い巧め先 

おぼえのため 



記入されると 
便利です。 

品 番 


巧 （ 

) - 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 
などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンパーディ 
スプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を 
除さ、第王者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


※医療用ペースメーカーなどをお使いのちは、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。 


パナソニック株式会社 IH クッキングヒータービジネスユニット 

T 651-2271神戸市西区高塚台1 T 目己番1号 ZYC 32 -sie 

© Panasonic Corporation 2008 S 1008 Y 0 


( 希望ノ」\売価格は、2008年10月現在) 


■スーパーボンナ S 
ク IJ— ナー ※ 

(クリームタイプ） 


こび0ついた 
焦げ付きに 


真田 H 

f 国目 


■ニプ□ガラストップ 
専用クリーナー 

(クし 


■防熱グリルドア 


:ク IJ - ムタイプ) 

^常の油ミちれ 

や取りにくい 
巧れに 


-※ t グ U ル庫内は 

プ）見ぇません。 

** 品番: KZ - GDS 1 


品番: AD - KZ 06 1に本セッ h ) 
希望小売価格：1，99己円(税込） 


品番: AD - KZ 063 に本セット） 
希望小売価格：1，680円(税込） 


《 それぞれの注意書をよ<お読みのうえ、お使いください。 


■天ぷ5なべ 


■受け皿 


品番： KZ - JJ 11 2-609 
希望小売価格： 2，1日0円(税込） 



品番: AZC 82-609 
希望小売価格：1，365円(税込） 


品番: KZ - GDS 1 
希望小売価格： 7,875円(税込) 

■パッ丰ン(消耗部品） 

品番: AZE 99-609 
希望小売価格：1，155円(税込） 

■焼さ網(消耗部品） 



品番: AZC 83-609 
希望小売価格：1，785円(税込） 


•別売品はお買い求め先にお問い合わせください。 （2008 年10月現抵 
• 「防熱グ IJ ルドア」はノ くナソニックグ J レープの 

ショッピングサイト「ノ（ナセンス」でもお買い求めいただけます。 


'ana 


5ens ら 


http :// www . sense . panasonic . co . jp / 


愛情点検 

長年ご使用の [0 クッキングヒーターの点検を！ 

口 

こんな症はありませんか 

¥ 

ご使用中止 

•焦げ臭いにおいびする 
♦触れるとビ U ビ U 電気を感じる 
♦プラグ•コードび異常に熱くなる 
♦コードを動かすと、通電したりしなかったりする 
•トッププレートにひび割れびでさた 

故障や事故防止のため、電源スイッ 
チとブレーカーを切り、必ずお買い 
求め先に点検をご相談ください。 


IH 


另1お口口 


巧 一;巧 dQIHUU/A 














































